Turkey Present ratio Goal	35                 11,087 62a	9,601 (87) 8,536 (77)                25,245 (228)	6,464 (58) 19,727(178)	3,137(28) 5,518(50)
Nurses Pakistan Present ratio Goal	7                   6,848 20a	5,581 (82) 12,737(186)               30,752(449)	4,033 (59) 26,072(381)	1,548(23) 4,680(68)
Hospital beds Pakistan Present ratio Goal	35                 36,171 100a	29,499(82) 67,278(186)            151,828(420)	21,305 (59) 128,429(355)	8,174(23) 23,400 (65)
aActual goals.
Sources: Pakistan population from (39), Turkey (40); Pakistan goals (41), Turkey (42, p. 200); 1965 supply of doctors, nurses, hospital beds from (20, Tables 1 and 3).,520(82)	(5)                            (6) 9,771(59)                 3,749(23)
